PES 5 


kontrolor Teatru miejskiego im. Juljusza Słowackiego 


przeżywszy lat 60, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 


mentami, zasnął w Panu dnia 16-go maja 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 18-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18-go b. m. o godzinie 10-tej rano w kościele św. Krzyża. 


Na te smutne obrzędy zaprasza Rodzinę, Kolegów Zmarłego i Znajomych 


DYREKCJA 


TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO 
W KRAKOWIE. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANĄ WOLNEGO 


Kraków, pl S7e7enanski L. 2. — Telefon 231. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


